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Antrag 

der Fraktion der SPD 


Gremium zur Genehmigung der Wirtschaftspläne der Nachrichtendienste 


Der Bundestag wolle beschließen: 

Der Deutsche Bundestag setzt zur Genehmigung der Wirtschafts- 
pläne zu Kapitel 04 04 Titel 541 01, zu Kapitel 06 09 Titel 541 01 
imd zu Kapitel 36 04 Titel 541 01 des Bvmdeshaushaltsplans, zur 
Genehmigung des Bewirtschaftrmgsplans zu Kapitel 14 01 Titel 
535 05 des Bundeshaushaltsplans sowie zur Unterrichtimg durch 
den Bvmdesrechnungshof über das Ergebnis der Prüfung der 
Jahresrechnimgen dieser Pläne ein Gremium ein, dem drei Mit- 
glieder der Fraktion der CDU/CSU, zwei Mitgüeder der Fraktion 
der SPD und jeweUs ein Mitglied der Fraktion der FDP und der 
Fraktion DIE GRÜNEN angehören. 

Boim, den 29. Januar 1986 


Dr. Vogel und Fraktion 
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